Za spokój duszy $. p. 


Inż. Tadeusza PIECZARKOWSKIEGO 


zmarłego w Warszawie w r. 1940 w 39 roku życia 


jako w trzecią bolesną rocznicę śmierci 


odprawioną zostanie 


w czwartek 15 kwietnia 1943 r. o godz. 8 rano w kościele 00. Kaducynów 


MSZA ŚWIĘTA 


na którą zapraszają 
wujostwo i brat. 
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